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ELIASZ KALISZER 


umarł po krótkiej a dolegliwej chorobie w 69. roku życia w dniu 3l. sierpnia b. r. 


W smutku pogrążona żona i dzieci, zapraszają krewnych, przyjaciół kolegów i znajomych na wyprowadzenie zwłok 
które się odbędzie w niedzielę dnia 2 września o godzinie 11 przedpoł. z domu przy ulicy Grodzkiej Nr. 58 wprost na 
cmentarz izreelicki. 


Drukiem J. Fischera w Krakowie. 


